“lr WŁADYSŁAW 


WORZECKI 


NAJUKOCHANSZY OJCIEC 
EMERYTOWANY INSPEKTOR SZKOLNY 


przeżywszy lat 83, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 


dnia 22 sierpnia 1971 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rako- 
wickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 26 sierpnia br. o godzinie 14.30, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


DZIECI I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w niedzielę dnia 29 bm. o go- 
dzinie 10-tej w kościele parafialnym św. Marcina. 


BSSLUGOWA SPOŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOWN. POGRZEBOWYCH 
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